Alojzy Skorpiński 


CZELADNIK SZEWSKI, 


przeżywszy lat 23, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. 
Sakramentami zmarł d. 8 Października 1889. 
W głębokim żalu pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wy- 


prowadzenie zwłok, które się odbędzie we Czwartek dnia 10 Października b. r. o godzinie 3 po południu 


z domu pod Nr. 23, przy ulicy Zwierzynieckiej wprost na cmentarz. 


